— das Schaltwerk der Optima M 12 entscheidet über die 
Präzision des Schriftbildes, höchste Schreibgeschwindigkeit und 
den sprichwörtlich leichten Anschlag. 

An die Optima M 12 


können Sie diese Forderungen mit Recht stellen. 
Fu — 


VEB OPTIMA BUROMASCHINENWERK ERFURT 


